MARIAN 


YBULSKI 


B. PRAC. PKO, ŻOŁNIERZ LEGIONÓW, OFICER W.P., UCZESTNIK II WOJNY ŚWIATOWEJ, 
INWALIDA WOJENNY, POSIADACZ WIELU ODZNACZEŃ 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł dn. 21 września 1974 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środę dnia 25 bm. o godzinie 14, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH r): 
w Krakowie p D. Z. 7339/74 - 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


